MEDIA FREQUENZA. 

Commutator* eu Onde Medie 2; coman do to no In poslzlone Medio; 
ml sura to re d’uscita In parallelo alia boblna mobile. 

Generators col legato tra la griglla della 6 8 A7 attraverso 60000 pF 

* ** fegnal'e a 470 kHz. Regolare I nuclei dl L1-L2 elno a masalma 
ueclta. 

ONDE LUNQHL - 8egnale a 300 kHz. Indloe tu 1000 m., regolare 
compeneatore oeclllatore C21, pol C16 e CIO, per maeelma uacita. Pol 
eegnale a 100 kHz, slntonizzare col comando slntonla, qulndi regolare 
C22 per maeelma usdta. 

ONDE MEDIE. - Segnale a 1460 kHz. Indlca della acala eu 207 m. 
Regolare C20 dell'oeclllatore, pol C16 e C11 del clrcultl R. F. e Antenna 
per maeelma usdta. . „ . * , « 

8egnale a 000 kHz. 8intonlzzare col comando dl slntonla. Rego¬ 
lare C20A per maeelma ueclta rieintonizzando con tempo raneamente. 

ONDE CORTE (A). - Commute to re eu A. 8egnale a 0 MHz. Indies 
■calm eu 33,3 m. Regolare CIO, pol C14 e C8 per maeelma ueclta. Segnale 
a 0 MHz. Slntonizzare col comando dl elntonla e regolare II nucleo 
dl L16 per maeelma ueolta rieintonizzando eontemporanaamente. 

ONDE CORTE (B). - Commutator* eu B. Segnale a 16 MHz. 
Indloe scale eu 20 m. Regolare CIS, pol C13 e C8 per maeelma ueclta. 
8egnale a 10 MHz. 8intonizzare col comando elntonia e regolare II 
nucleo dl L14 per massima ueclta rieintonizzando contamporaneamente. 

ONDE CORTE (C). - Commutators eu C. Segnale a 22,6 MHz. 
Indies seals su-13,3 m. Regotare Cl 7, pol C12 e C7 per maeelma ueclta. 
8egnale a 16 MHz. Slntonizzare col comando dl elntonla e regolare II 
nucleo dl L 13 per massima ueclta rieintonizzando contamporaneamente. 


TABELLA Dl TARATURA 


Collegare 

Oamma II generator* Frequen 

at 




Indies 

scale 

eu: 


Element! da regolare 

• • ' Oecll- R. F. An- 
latore tenna 


Media Qrlglle 66A7 470 kHz 
freq. In serle 

a 60000 pF 

Onde Antenna In 800 a 1000 m. 
lunghe earls a 180 Q 

» a 100 » 1875 a 

On da a 1450 a 207 » 

madia / 

a a 800 a 600 a 

Onde 8 8 MHz 88,3 a 

corta A 

a a 6 a 60 a 

On da a 15 a 20 a 

carte B • 

a a 10 8 80 a 

On da a 22,6 a 18,8 a 

oorts C 

a a 15 l ‘20 a 


1L1-L2 



cie I cio 


Cl 5 C11 


C20 A 
CIO 



Moniaggio della ftinicalla par II comando scala 



Marslll mod. a Nilo Bianco a. 



Maralll mod. a Nllo Blanco a. 













